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温 、 湿 度 对 德 钦 蝠 蛾 繁殖 力 的 影响 


《中 国 科学 院 屁 明 副 牺 研究 所 ? 
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fu AX ERSARITepialus deginensis Liang (1988) 是 分 布 于 云南 西北 部 的 一 个 特有 
种 ， 是 冬虫夏草 区 优势 寄主 昆虫 之 一 。 从 1984 年 起 ， 和 笔者 对 该 虫 的 自然 分 布 区 进行 了 渤 
察 ， 发 现 它 形成 的 冬虫夏草 个 体 大 ， 色 泽 鲜 把 ， 有 很 大 开发 利 用 价值。 为 此 ，1986 年 
至 1988 年 ， 在 室内 进行 了 该 忠 在 不 同 温 、 湿 度 下 羽化 率 、 交 配 率 、 产 卵 率 以 及 组 化 率 的 
研究 。 探 索 该 虫 繁殖 的 最 适 温 、 湿 度 ， 为 人 工人 饲养 繁殖 提 殿 依据 。 


材料 和 方法 


一 、 虫 源 蝎 蛾 蜂 采 自 云南 德 饮 县 境内 及 白马 雪山 海拔 3950 米 的 试验 基地 。 

二 、 实 验方 法 ”每 种 处 理 方法 各 选取 健壮 无 损伤 的 是 50 一 60 头 ， 置 于 有 腐植 质 的 20 
x 25 (cmm) Bj EU dp, 在 室内 人 工 条 件 下 人 饲养， 使 其 羽化 为 成 虫 。 每 种 实验 重复 3 次 。 

1. 温 度 ， 以 恒温 箱 分 设 135C、15°C、18>*C、20°C 和 23°C 5 组。 控制 温度 + 1°C, 4 
组 每 天 光照 12 小 时 ， 黑 暗 12 小 时 。 

2. 土 壤 合 水 率 ， 取 当地 腐植 质 土 过 馆 ， 先 在 860°C 堪 箱 中 烘 干 至 恒 重 ， 然 后 每 盆 放 
入 4000 克 腐植 质 为 基 土 ， 再 添加 水 或 燕 馈 水 配制 成 含水 率 为 20.0%、25.0%、30.0%、 
35.0% 和 40.0% 的 土壤 。 


* 国家 自 热 科学 基金 南 助 项 忆 。 
本 所 龙 勇 诚 、 攻 大 志和 德 詹 县 科 委 鲁 自 、 春 生 、 喧 询 清 等 同志 参加 部 外 工作 ， 谦 致 其 查 ， 
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3 交配 、 产 卵 实验 ， 将 羽化 的 成 虫 1:1 配对 移入 有 植株 的 缸 头 瓶 内 ， 用 尼龙 纱 封 住 
瓶 口 ， 让 其 在 缸 内 交配 。 然 后 将 已 交配 肉 臧 移入 10 x 15 (em) 的 玻璃 缸 内 ， 用 尼龙 纱 封 
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5 果 
1, 通 度 和 士 壤 含水 率 对 德 钦 晤 蛾 羽化 率 的 影响 “ 德 饮 晤 蝇 在 室内 不 同 温度 和 土壤 仿 


水 率 条 件 下 的 羽化 率 见 表 1 。 


HI HEAD EE HR PET ESI EE 
Tab. 1. The emergence of Hepialus degineensis in 
different temperatures and soil water contents 





1986(68.1— 7.20) 1987 (6.1—7,20) 1888(6.1—-7.20) 





pH FT? 13 15 18. 20 23 13 15 18 20 23 13 15 18 20 23 
AEk] 2a 25 30 35 40 20 25 30 35 40 20 28 30 35 40 
师 SCIO 50 56 60 80 60 50 50 50 80 62 46 48 50 50 80 





3 6 56 80 54 了 D 
PETA HERL) A 58 4 5 48 5 $9 54 dl 46 46 48 B8 





BK) 羽化 率 {%)》 92.0 100.0 100.0 98.7 90.0 90.0 96.0 100.0 98.0 87.1 89.1 95.8 92.0 06,2 93 
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TE m T E 76.1 100.0 100.0 96.6 53.3 68.0 95.8 100.0 76.3 85.2 75.6 100.0 100.0 83.3 86.7 
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由 表 1 可 知 ， 在 温度 15°C 和 18°C, 土壤 含水 率 为 25.0% 和 30.0% 时 , ER 2995. 896 
一 100.0%， 正 常 巴 化 成 虫 高 达 76.3% 一 100.0%。 当 温度 低 于 15oC 和 高 于 18sC， 土 壤 合 
水 率 低 于 25.0% 和 高 于 30.0% 时 ， 羽 化 率 降 为 53,3% 一 96.6%。 

2. 通 度 、 相 对 温度 对 德 饮 蝠 蛾 交配 率 的 影响 。 在 不 同 温度 、 湿 度 条 件 下 蝠 蛾 的 交配 
E832, 

出 表 2 可 见 ， 德 饮 早 蛾 在 15 CHLC, 相对 湿度 为 90.0%、 95.026 $1100. 025 B], 
NUT SEBIXEIRBIOS. 18.296. 20.094. 23.396. 20.0943030.094, fri HE15 C 以 下 和 
18C 以 上 时 ， 交 配 率 降 为 3.3% 一 15.0%。 上 述 结果 表明 成 虫 的 交配 率 与 温 、 漫 度 的 关 
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MEMBER AEIBGLERORDES, Hub E SIR d, SB ETAGE], 见 表 3 。 
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Tab. 2. The copulation of Heptalus deginensis in 
different temperatures and relation humidity 
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GR) xt NOx CH) 8.0 18,0 20,0 8.0 0 35.0 23.3 20.0 4.3 2.2 10,0 20.0 30.0 — 3.3 0 


从 表 3 可见， 温度 对 上 峻 蛾 的 产 煞 率 影 响 较 大 ， 在 15C 时 三 年 同期 产 咒 数 分 别 为 451 
粒 / 头 、442 粒 / 头 和 430 区 / 头 ， 在 温度 18 仿 时 的 三 年 同期 产 煞 数 分 别 为 476 粒 / 头 、456 粒 
1/ 头 和 446 粒 / 头 。 当 温度 低 于 15 筷 高 于 18 避 时， 产 搞 率 则 降低 ， 遗 留 腹 内 的 卵 也 多 。 

4. 通 度 和 土壤 含水 来 对 德 钦 晤 蜂 钙 化 来 的 影响 ”不同 温度 和 土壤 食 水 率 对 蝠 遇 钥 化 
率 的 影响 不 一 ( 见 表 4), TEHÀiHE13'0, 15'0,18'0,20 C fH23 C, :EES KE 3925.094 
Hj, MP4ESE7g60.496—86.396, -EHESZKEg30.0906 HT, RE4USEEQ3586.696 —99.896, 
El ESSGIRGEBJ. 354 4 ok 930.095 8E HE. 25.090 1X Zh, 
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Tab. 4, The hatch egg rate of Hepialus deginensis in 
different temperatures and soil water contents 























B ECCO 13 ;5 18 20 23 
时 Re i s E < AX BB Nr 
Lk 25 30 25 30 25 30 25 30 25 30 
86.3 92.5 80.6 90.3 84,0 95.5 80.1 93.5 80.2 96.8 3000 
1986 76.4 95.) 62.5 86.6 60.6 96.0 65.2 96.2 70.6 99.0 3000 
9» (Ex (90) 
(6.1—7.25) 75.3 95,1] 72.3 90.3 78.5 88.9 72.0 890.6 70.5 93.8 — 3000 
79.3 092.2 T1.6 89.1 74.4 93.5 72.4 93.4 73.8 95.9 3000 
71.6 95.4 68.8 99.0 74.1 090.6 77.1 97.2 75.4 099.6 3000 
L987 " 15.1 95.6 78.5 98.6 T8,6 358,1 656,8 96,1 76.5 99.7 3000 
i (53 (90) 
(6.1-—1.20) 70.4 90.8 64.6 296.5 70.6 90.6 68,7 390.6 70.6 99,5 3000 
72.3 93.9 70,6 98.0 74.4 93.1 70.9 94.6 74.2 99.6 3000 
| 60.5 56.1 65.4 95,2 66.2 58.6 74.6 985.4 55.8 59.8 200 
1988 65.1 98.4 650.9 95.4 60.7 96.2 B66.4 99.2 62.1 986.4 2000 
EEIE) 


63.3 98,9 62.3 95.2 62.6 58,0 68.5 897.0 62.8 398.2 2000 
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小 2 


1, 德 钦 蝠 蛾 与 温度 的 关系 密切 。 在 云南 自然 分 布 区 ， 每 年 5 月 中 和 开始 有 预 师 ， 月 
平均 温度 为 10.4C。6 月底 至 7 月 初 大 部 晴 羽 化 成 成 虫 ， 月 平均 温度 为 11.2 立 一 13.0 袜 
最 高 温度 17.6 立 ， 最 低温 度 4.5D， 土 壤 含水 率 为 25.0%% 一 30.0%。 预 师 在 室 P3IS'CTS 
45 天 至 54 天 羽化 ， 最 适 于 在 温度 15 忆 和 18， 土 壤 仿 水 率 为 30.0% 的 土壤 内 饲养。 

2. 成 虫 多 在 早晨 5:30 一 6:30 和 18:00 一 20:00 时 羽化 。 最 适 羽 化 的 温度 为 15 人 CC 和 
18 含 ， 土 壤 含 水 率 为 25.0% 和 30.0%。 这 与 自然 分 布 区 状况 相 吻 合 。 À 

3 成虫 羽化 后 5 一 15 分 钟 ， 开 始 寻 找 配 偶 交 配 ， 交配 时 间 长 达 30 分 钟 ， 有 的 长 达 
150 分 钟 。 成 虫 交配 的 最 适 温度 为 18 CC， 相对 温度 90.0% 一 100.0%。 

#4. 唆 蛾 交配 后 从 产 卵 孔 把 孵 一 粒 粒 地 产 出 。 每 次 可 产 5 一 50 粒 。 受 精 卵 1.5 一 2 小 
时 开始 变色 。 自 白色 > 乳白 色 二 黄色 > 淡 黄 色 一 黑色 。 未 成 熟 卵 不 能 解 化 ， 也 不 会 变 
色 。 怀 孵 量 710.0 一 868.5 粒 / 头 ， 个 别 肉 蛾 可 达 900.0 一 1100.0 粒 / 涉 。 该 蛾 的 产 卵 率 最 
高 达 63.6% ， 最 低 为 43.29%。 

5. 久 在 温度 13 立 一 23 闻 范围 内 均 能 正常 钙化 , 89403 963599. 8 26, 最 低 为 60.4%。 
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EFFECTS OF TEMPERATURE AND HUMIDITY ON 
THE REPRODUCTIVE CAPACITY OF Hepialus deqginensis 


Shen Farong Yang Darong Yang Yaoxong Li Chaoda Shu Chang 


(Kunming Institute of Zoology, Academia Sinico) 


In this paper the rate of the cclosion, coiparity, oviparity, and incubation 
of the ghost moth, Hepialus degqinensis Liang, under different conditions of 
temperature (13°C, 15°C, 18°C, 20°C, 23°C), relative humidity (90%, 95%, 
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10094) and the ratc of water content in the soil (2096, 2596, 35%, 39%, 40%) 
are reported, The results are summarized as follows: Temperature and relative 
humidity are both relatively important factors which effected the reproductive 
capacity of Hepialus deginensis The optimal tempeerture is in a range from 
15°C to 18°C, and the rate of water content in soil is 25% to 3094, relative 
humidity is in a range from 70.0%. to 100.0%. Only this way Hepialus 
deginesis can be obtained by artificial rearing, The rate of eclosion is 9596 — 
100%, copulation is 189$—302$, incubation is 88,696—99.796, and 43.2 to 
63.6 eggs of each moth would be received, 

Key words: Temperature, Soil water contents, Relative humidity, Hepialus 

deginensis, Reproductive capacity 
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ILNIÉBSGBCTEAGEAMNCPEEINEEGEEHM, 东经 119"477 一 654 、 dc E347 59 —36*08^ M ME XE B. ENG 
200$4:H, JCRHUN NENESCILÓE SEHEIENE. Kik, 更 全 面 更 正确 的 新 结论 是 : BRMERUKENCT R DOCE GS, dE 
$534*50' —36^20' 的 海域 内 ， 高 大 陆 较 辽 的 海岛 上 其 中 包括 千里 岩 、 长 门 岩 、 辑 连 岛 、 大 公 高 天山 岛 和 前 三 外 等 。 

2. MARALA 1) 每 年 在 生殖 地 的 居留 时 间 是 2 月 初 (2 H7 H» 到 5 月 中 知 (5 月 19 日 ) ， 近 110 天 左右 。 
为 莹 海中 都 地 区 的 夏 柳 乌 《 繁 斑 岛 )。 

3. 高 咕 海 家 的 界 重 40 一 50 克 。 每 枚 孵 的 重量 为 母 乌 体 量 的 1/5。 ESES, HEWER TERE CR 
图 2? 。 

4. 府 噶 海 省 属 早 或 岛 。 出 这 后 的 第 二 天 夜 闻 ， KRAE, 边 明 边 走 ， 下 海 元 去 。 因 此 ， 一 般 情 疯 下 ， 幼 徐 不 
A S, 

5. AN ERARE: AR EAMKOGUR— EN XHENA EFD): 岛 上 地 形 较 复 杂 一 一 有 石 
WBnuMcsA GEEDXMJMBR. 时 区 一 般 丰 与 顷 尾 隐 等 少 鸟 的 杂 区 重要 。 仿 海域 内 食物 丰 坚 。 
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